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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. 

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose. 

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the 
furnishing, performance, or use of this material. 

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard. 
This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be 
photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Garantie welcher Art auch immer fur diese Ausrtistung, einschliefilich der (doch nicht begrenzt auf 
die) Qualitatsgarantie und die Garantie bezuglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. 

Hewlett-Packard haftet nicht fur in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder indirekte Schaden in 
Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. 

Hewlett-Packard ubernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt 
wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. 

Dieses Dokument enthalt proprietare Information en, die durch das Copyright geschiitzt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument 
darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder 
iibersetzt werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de 
qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage particulier. 

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages 
directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de l'utilisation de ce materiel. 

Hewlett-Packard ne saurait etre tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des materiels non fournis par 
Hewlett-Packard. 

Les informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous droits reserves. L'acheteur s'interdit en 
consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett- 
Packard. 

Aviso. 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantfa con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantfas impli'citas 
de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los danos casuales o emergentes relacionados 
con el suministro, funcionamiento o uso de este material. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por 
Hewlett-Packard. 

Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de 
este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la automation previa y por escrito de Hewlett-Packard 
Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilita e di 
idoneita per uno scopo particolare. 

Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidentali o conseguenti alia 
fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. 

Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilita riguardo all'uso o all'affidabilita del proprio software su apparecchiature di altri 
produttori. 

Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo 
documento pub essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard 
Company. 

Nota 

As informacoes contidas neste documento estao sujeitas a alteragao sem notificacao previa. 

A Hewlett-Packard nao oferece nenhum tipo de garantia com relagao a este material, incluindo, mas nao limitada as, garantias impli'citas 
de comercializacao e conveniencia para um proposito especffico. 

A Hewlett-Packard nao sera responsavel por erros aqui contidos ou por danos incidentals ou conseqiienciais relacionados ao 
fornecimento, desempenho ou utilizacao deste material. 

A Hewlett-Packard nao se responsabiliza pelo uso ou confiabilidade se seu software em equipamentos que nao sejam fornecidos pela 
Hewlett-Packard. 

Este documento contem informacoes proprietarias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos sao reservados. Nenhuma parte 
deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento previo por escrito da Hewlett- 
Packard Company 
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Recursos Principals 

• Monitor colorido multissincrono de alta 
resolucao 

• 26 pontes por polegada para uma resolucao 
grafica excelente 

• Revestimento de tela multkamada e 
antiestatico para minimizar a reflexao 

• Ajuste de imagem atraves dos menus de 
exibicao na tela 

• Modo de video recomendado de 1024x768 a 
85 Hz 



Monitor Colorido de 17 polegadas 

HP D8900A HP 75 

Imagem Visivel de 16,0 polegadas 

Guia do Usuario 



Guia do Usuario do Monitor Colorido HP de 1 7" 

Instrucoes Importantes de Seguranca 



Instrugoes Importantes de Seguranga 

Antes de conectar o novo monitor, leia estas instrucoes importantes de 
seguranca. 

ADVERTENCIA Conecte o monitor somente a uma tomada aterrada. Utilize o cabo de 
alimentagao fornecido com o monitor ou um que contenha um plugue 
aterrado adequadamente. Certifique-se de que de que os cabos estao de 
acordo com os padroes do seu pais, para maior seguranca. 

Para desconectar completamente a energia do monitor, retire o cabo de 
alimentagao da tomada. Verifique se a tomada e de facil acesso. 
Ceritifique-se de a energia do computador esteja "desligada" antes de 
conectar ou desconectar qualquer monitor periferico. 

Para reduzir o risco de choque eletrico, nao retire a tampa (ou parte 
traseira). Nao existem pecam que podem ser consertadas pelo usuario 
no interior. Consulte o servigo somente de pessoas qualificadas. 

0 monitor nao e muito pesado (o peso e exibido nas especificagoes 
tecnicas) . E recomendavel utilizar a ajuda de uma oura pessoa para 
levanta-lo ou move-lo. 
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Como Configurer o Monitor 



Como Configurar o Monitor 



CUIDADO Antes de conectar quaisquer cabos ou instalar o monitor HP, consulte 

as instrucoes de seguranca no infcio deste manual. Consulte ambem 
o manual do usuario que acompanha o PC e o adaptador de video 
para garantir que o equipamento esteja instalado corretamente. 




Modos de Video Suportados 

0 monitor suporta os modos de video exibidos na tabela abaixo. 



Resolucao de Tela 


Taxa de Atualizacao da Imagem 


640x400 


70 Hz 


640x480 


75 Hz, 85 Hz 


800x600 


75 Hz, 85 Hz 


1024x768 


70 Hz, 75 Hz, 85 Hz 


1280x1024 


75 Hz 



CUIDADO A selecao de um modo de video no computador, com uma 

combinacao de taxa de atualizacaode imagem/resolucao de tela 
maior que 1280x1024 a 75Hz, pode danificar o monitor. 
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Modos de Video Suportados 




1 Pressione o botao para ativar o menu na tela (OSD, on-screen 
menu) . 

2 Utilize os botoes - ou + para percorrer o item de menu desejado. 
(Para itens de menu, consulte a tabela na proxima pagina) 

3 Pressione o botao 53 para acessar o menu selecionado. 

4 Utilize - ou + para fazer os ajustes conforme a necessidade. 

5 Pressione -+0 para salvar as novas configuracoes e retornar ao menu 
anterior. 

0 monitor e desmagnetizado automaticamente a cada vez que for 
LIGADO. Isto garante a pureza da cor. Para manter a pureza da cor, e 
recomendavel deligar o monitor a cada semana por, pelo menos, 30 
minutos antes de liga-lo novamente. 
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Modos de Video Suportados 



Utilize a tabela abaixo para determinar qual item de menu desejar: 



Item de Menu 


Utilize para Ajustar... 


J\ Brilho 


Brilho (nfvel de preto da imageml 


J) Contraste 


Contraste (nfvel de branco da imagem) 


[J3 Posicao- H 


Posicao Horizontal 


|Q| Posicao V 


Posicao Vertical 


Tamanho-H 


Tamanho Horizontal 


(~|~| Tamanho-V 


Tamanho Vertical 


mi Pincushion 


Se as bordas verticals parecem curvar-se para dentro ou 
para fora 


|Hzl Freqiiencia de Varredura 


Exibe a configuracao atual para frequencia horizontal, 
taxa de atualizacao e resolucao quando destacado. 
Pressione <— 1 para exibir as resolucoes suportadas e as 
taxas de atualizacao. 


QjAvancado 


Ik Temperatura de 
* Cor 


Temperatura de cor do monitor 


^ Idiomas 


Configuracao de idioma do OSD 


[g] Meio Tom 


Configura o OSD do monitor para o modo 
semi-transparente 


a Moire 


(q) Moire-V 


Reduz os efeitos de ondulacao vertical da tela na 
imagem exibida 


qtj Moire-H 


Reduz os efeitos de ondulacao horizontal da tela na 
imagem exibida 


@ Desmagnetizar 


Remove o magnetismo indesejado que pode resultar na 
impureza de cor 1 


Aiustes Padrao 

HUH 


Reverte para as configuracoes predefinidas de fabrica. 
Selecione Sim quando solicitado. 


Geometria 


(7J) Pin Balance 


Se as bordas verticals parecem curvar-se para a 
esquerda ou para a direita. 


|77]Paralelogramo 


Se as bordas verticias parecem inclinadas para a 
esquerda ou para a direita. 


£3 Rotacao 


Se a imagem exibida parece estar girada. 


[=|LinearidadeV 


Se a imagem exibida parece estar comprimida no topo 
ou na base. 


(73 Trapezio 


Se as bordas verticals nao parecem paralelas. 



1. A desmagnetizacao e acompanhada por uma breve instabilidade da imagem exibida e por urn estalido. 
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Especificagoes Tecnicas 



TUBO DE IMAGEM 


Tamanho 


Tela plana de 17 polegadas/alto contraste/ 
imagem vislvel de 16,0 polegadas 


Pixels por polegada 


0,26 mm 


Tela 


Revestimento anti-reflexivo, antiestatico e multi- 
camada 


INTERFACE 


Cabo de Video Fixo com Conectores mini D-SUB de 15 pinos 


FREQUENCIA DEVARREDURA 


Horizontal 


30 a 86kHz 


Vertical 


50 a 160 Hz 


RESOLUCAO MAX. (HxV) 


1600 x 1200160Hz! 


TEMPO DE AQUECIMENTO 


30 minutos para alcancar urn excelente nlvel de desempenho 


FREQUENCIA DE PIXEL 


150 MHz 


TAMANHO DA IMAGEM 


Tamanho padrao: 306IH) x 230IVImm 
Tamanho maximo: 325(H) x 242IVImm 


GERENCIAMENTO DE ENERGIA 


Ligado 10DW (max.l 


LED verde constante 


Modo standby 45W Imax.l 


LED verde piscante 


Modo suspenso 7W Itlpicol 
15W Imax.l 


LED verde piscante 


Desligado Ativo 5W Imax.l 


LED verde piscante 


Desligado 5W Imax.l 


LED esta desligado 


rUlM 1 b Lit ALIMtIM 1 AL AU 


CAde100a 240 V, 50/60Hz 
Corrente 1,2 A 


AMBIENTE OPERACIONAL 


Temperatura 


0 °C a 40 °C 


Umidade 


10%RHa80%RH Isem condensacaol 


AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO 


Temperatura 


-20 °C a 45 °C 


Umidade 


5% RH a 35% RH Isem condensacaol 


DIMENSOES DO GABINETE 


420IWI x 452IHI x 432IDI mm Icom a basel 


PESO 


16,2 kg ILIqiiidol 


BASE GIRATORIA 


angulo de Inclinacao 


-5° a +13° 


Angulo Giratdrio 


+45°/-45° 


GARANTIA DE HARDWARE 1 


3 anos - a nao ser que acordado o 
contrario pelo usuario final original, a 
urn periodo de garantia mais curto na 
data da compra. 


Servico no local pelo primeiro ano e devolucao a 
HP ou a urn centro de servico autorizado pelos 
prdximos dois anos. 



1. Consulte os termos e condicoes no manual de Garantia de Hardware HP fornecido separadamente. 



Informagoes Regulamentares 

Aviso para MPR 

O Monitor Colorido HP de HP 17,0 polegadas foi testado de acordo com a MPR 1990:8 para as 
propriedades de Emissao e cumpre as diretrizes conforme fornecidas pela MPR 1990:10 (2.01 - 2.04) 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETTPACKARD France 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 

38053 GRENOBLE CEDEX 09 

FRANCE 

declares, that the product: 

Product Name: HP 75 1 7 inch Color Monitor 

Model Number: D3900A 

conforms to the following product specifications: 

' SAFETY ■ International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 

■ Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4 
•EMC ■ CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 +A2 Class B" 

- EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 

IEC801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988 /prEN 55024-4:1992 ■ 1 kV Power Lines 

- IEC 555-2:1982 + A1:1985 I EN 60555-2:1987 

- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

-GB9254-1988 

-FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 ' 

- ICES-003, Issue 2 
-VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1992 



Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the 
CE-marking accordingly: 

EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC. 

1! The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 
2l This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 



<J1 



Jean Marc JULIA 

Grenoble, July 1999 Quality Manager 



For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. 
(Phone (4151857-1501) 
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